ALBA 


ALBA 


Chassis PW39 


General Description: Four-valve autoradiogram with a B.S.R. UA25 
four-speed record changer. 

Wavebands: L.W. 1000-2000 m.; M.W. Bandspread 182-214m.; M.W. 
194-566 m.; S.W. 15-52 m. 

Alignment: I.F. 470 kc/s. (IFT2, IFTi). S.W. 8 Mc/s. (L7/8); 16 
Mc/s. (TC2, TCi). M.W. 600 kc/s. (L5); 1500 kc/s. (TC4). L.W. 
200 kc/s. (L6). M.W. Bandspread. 1440 kc/s. (TC3). 
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Circuit Diagram (Part)—Alba Chassis PW 39 
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Motor plate 


Circuit Diagram (Part)—Alba Chassis PW39 
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Push-button Assembly 








